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3,  Fru  Eriks 3 on,  Odengatan  4 B,  Uppsala,  rapporterar  den  ll/7 • 

Ett  "rake tdorab ned slag"  iakttaget  9/7  kl  1430  i trakten  av  Krongatan  - Slöjd' 
gatan.  Stark  fart,  kom  frin  norr,  vitt  eldklot  med  n\gra  meters  svans.  När 
den  exploderade  uppstod  ett  stjärnregn.  Intet  buller. 


